Meilleure application de mesure d'angles pour Android et iOS : mesurez les angles sans rapporteur (2026)
Comparatif des 6 meilleures applications de mesure d'angles pour Android et iOS en 2026. Bubble Level & Angle Gauge en tête : gratuite, sans pub, 4 modes de mesure et calibration complète à 180°.
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Votre téléphone est un meilleur mesureur d'angles

Vous installez une équerre de tablette et devez vérifier qu'elle est exactement à 90°. Vous coupez des moulures à un angle délicat et votre rapporteur est enfoui dans le garage. Ou vous construisez une rampe d'accessibilité et devez confirmer que la pente respecte les normes. Dans tous ces cas, votre smartphone — l'appareil déjà dans votre poche — peut mesurer les angles avec une précision surprenante.

Les téléphones modernes embarquent des accéléromètres et des gyroscopes qui rivalisent avec des mesureurs d'angles numériques dédiés coûtant entre 30 et 80 $. La bonne application transforme ce matériel en un outil de mesure fiable utilisable sur n'importe quel chantier, atelier ou projet de bricolage.

Nous avons testé des dizaines d'applications de mesure d'angles sur Android et iOS pour trouver celles qui offrent vraiment des relevés précis et reproductibles. Voici les six meilleures options en 2026.


Ce qui fait une bonne application de mesure d'angles

Avant de présenter nos choix, voici les cinq critères que nous avons utilisés pour évaluer chaque application :


	Précision et calibration — Peut-on calibrer sur une surface plane connue ? La précision reste-t-elle dans la plage ±0,1°–0,3° ?

	Modes de mesure multiples — Angle de surface, superposition caméra, angle relatif et niveau à bulle doivent tous être disponibles.

	Flexibilité des unités — Degrés, pourcentage de pente, ratio de pente (in/ft) et radians importent selon les métiers.

	Ergonomie — Interface épurée, fonction de maintien/verrouillage et possibilité de partager ou d'exporter les relevés.

	Rapport qualité-prix — Gratuit ou peu coûteux, publicités minimales, petite taille de téléchargement et pas de permissions inutiles.




#1 Bubble Level & Angle Gauge — Meilleur dans l'ensemble

Prix : Gratuit (sans pub) · Taille : 21 Mo · Plateformes : Android et iOS

Télécharger pour Android · Télécharger pour iOS

Bubble Level & Angle Gauge domine notre classement car il combine tout ce dont un utilisateur exigeant a besoin dans un package entièrement gratuit et sans publicité. Voici ce qui le distingue :


	4 modes de mesure — Inclinomètre de surface, niveau à bulle, superposition d'angle par caméra et compteur de pente.

	Calibration complète à 180° — Posez votre téléphone sur n'importe quelle surface, appuyez sur calibrer et l'application compense le décalage du capteur de votre téléphone. Cela seul le place devant la plupart des concurrents.

	4 unités d'angle — Degrés (°), pourcentage (%), pente (in/ft) et radians (rad). Basculez instantanément.

	Indicateur de tolérance — Définissez un angle cible et une plage de tolérance. L'application affiche en vert lorsque vous êtes dans les spécifications.

	Barre de confiance — Un indicateur de stabilité en temps réel montre la stabilité de votre relevé, pour savoir quand faire confiance au nombre.

	Maintien et partage — Verrouillez le relevé actuel en un seul appui, puis partagez une capture d'écran ou la valeur directement.



Avec seulement 21 Mo, zéro publicité et aucun achat intégré, cette application offre des fonctionnalités de niveau professionnel sans aucun compromis. C'est le mesureur d'angles que nous recommandons à tous — des bricoleurs du week-end aux entrepreneurs.


#2 Clinometer + Bubble Level de Plaincode

Prix : Gratuit / 1,99 $ Pro · Plateformes : Android et iOS

Le Clinometer de Plaincode existe depuis des années et reste un choix solide. Le mode de superposition caméra permet de viser des objets distants — comme une ligne de toit ou une pente — et de lire l'angle en temps réel. La version gratuite fonctionne bien mais inclut des publicités ; la mise à niveau Pro à 1,99 $ les supprime et débloque des fonctionnalités supplémentaires comme un mode fil à plomb.

Là où il est en retrait par rapport à Bubble Level & Angle Gauge : il manque d'indicateur de tolérance, de barre de confiance et ne propose que deux unités (degrés et pourcentage). La calibration est limitée à un seul point zéro, pas à une procédure complète à 180°.


#3 Angle Meter

Prix : Gratuit (avec pub) · Plateformes : Android et iOS

La caractéristique phare d'Angle Meter est son mode d'angle relatif : mesurez une surface, verrouillez-la, puis mesurez une seconde surface pour obtenir l'angle entre elles. C'est inestimable pour les coupes d'onglet et les mesures d'angles. Il sauvegarde également un historique de vos relevés.

Les inconvénients : publicités bannières et interstitielles persistantes, pas d'indicateur de confiance et calibration basique. Si vous pouvez tolérer les publicités, la fonction d'angle relatif seule en fait un outil secondaire qui en vaut la peine.


#4 Protractor de JETSTUDIO

Prix : Gratuit · Plateformes : Android et iOS

Protractor de JETSTUDIO adopte une approche différente — c'est un outil de mesure d'angle visuel/photo. Pointez votre caméra vers deux lignes, placez la superposition du rapporteur et lisez l'angle. C'est idéal pour mesurer les angles sur du papier, des écrans ou des objets plats.

Le bémol : il n'utilise pas du tout l'accéléromètre, donc il ne peut pas mesurer l'inclinaison de surface ou la pente. Considérez-le comme un remplacement numérique d'un rapporteur physique, pas un inclinomètre. Il est gratuit avec des publicités minimales.


#5 Gamma Play Level

Prix : Gratuit (beaucoup de pub) · Plateforme : Android uniquement

Gamma Play Level est une application basique de niveau à bulle avec affichage d'angle. Elle fait l'essentiel — affiche une bulle, montre les degrés — mais elle est envahie par une publicité agressive. Des publicités plein écran apparaissent après presque chaque action.

Si vous êtes sur Android et avez juste besoin d'une vérification rapide de niveau, ça fonctionne. Mais pour quoi que ce soit au-delà des bases, l'expérience publicitaire la rend frustrante à utiliser. Pas de mode caméra, pas d'angles relatifs et calibration limitée.


#6 Apple Measure Level

Prix : Gratuit (intégré) · Plateforme : iPhone uniquement

Chaque iPhone est livré avec un outil Niveau dans l'application Mesure. Ouvrez Mesure, appuyez sur Niveau et vous obtenez un inclinomètre simple. Il affiche les degrés sur une interface épurée conçue par Apple.

La limitation : c'est un outil à mode unique. Pas de superposition caméra, pas d'angles relatifs, pas de pourcentage de pente, pas de réglages de tolérance. La calibration est automatique mais non ajustable par l'utilisateur. C'est l'option ultime « suffisamment bonne » si vous refusez d'installer quoi que ce soit, mais toute application dédiée la surpasse.


Tableau comparatif



	App	Prix	Plateformes	Modes	Calibration	Unités	Pub	Maintien	Tolérance	Taille



	Bubble Level & Angle Gauge	Gratuit	Android, iOS	4	180° complète	4 (°, %, in/ft, rad)	Aucune	Oui	Oui	21 Mo

	Clinometer + Bubble Level	Gratuit / 1,99 $	Android, iOS	3	Point unique	2 (°, %)	Version gratuite	Oui	Non	35 Mo

	Angle Meter	Gratuit	Android, iOS	3	Basique	2 (°, %)	Oui	Oui	Non	28 Mo

	Protractor de JETSTUDIO	Gratuit	Android, iOS	1 (photo)	N/A	1 (°)	Minimales	Non	Non	15 Mo

	Gamma Play Level	Gratuit	Android	1	Limitée	1 (°)	Beaucoup	Non	Non	12 Mo

	Apple Measure Level	Gratuit	iOS	1	Auto	1 (°)	Aucune	Non	Non	Intégré





Cas d'utilisation concrets

1. Coupes d'onglet pour moulures

Mesurez l'angle du coin avec votre téléphone, divisez par deux et réglez votre scie à onglet. La fonction de maintien de Bubble Level & Angle Gauge vous permet de verrouiller le relevé avant d'aller à la scie. Fini les approximations sur les coins hors d'équerre.


2. Mesure de pente de toit

Posez votre téléphone sur un chevron ou utilisez la superposition caméra pour viser le long de la ligne de toit. Passez en unités de pente (in/ft) pour obtenir la valeur de pente pour laquelle les matériaux de couverture sont évalués. Une pente de 4/12 se lit comme 18,4°.


3. Conformité des rampes d'accessibilité

Les normes d'accessibilité exigent des rampes d'une pente maximale de 1:12 (4,76° ou 8,33 %). Posez votre téléphone sur la surface de la rampe, passez en pourcentage de pente et vérifiez que vous êtes à 8,33 % ou en dessous. La fonction de tolérance dans Bubble Level & Angle Gauge vous permet de définir 8,33 % comme cible et de voir instantanément si c'est conforme ou non.


4. Alignement du support TV mural

Après avoir monté votre support TV, posez votre téléphone sur le dessus du téléviseur. Le niveau à bulle confirme qu'il est parfaitement horizontal. S'il est décalé de 0,5°, vous le remarquerez à chaque fois que vous regarderez — alors faites-le bien du premier coup.


5. Mise à niveau des meubles et placards

Les pieds réglables des meubles et placards doivent compenser les sols irréguliers. Posez votre téléphone sur la surface, lisez l'angle et calez ou ajustez jusqu'à ce que la bulle soit centrée. La barre de confiance vous indique quand le relevé s'est stabilisé.


Questions fréquentes

Quelle est la précision des applications de mesure d'angles ?

La plupart des smartphones modernes ont des accéléromètres précis à ±0,1°–0,3° après une calibration appropriée. Des applications comme Bubble Level & Angle Gauge qui offrent une calibration complète à 180° peuvent atteindre une précision comparable aux mesureurs d'angles numériques dédiés coûtant entre 30 et 80 $. Calibrez toujours sur une surface plane connue avant les mesures critiques.


Puis-je mesurer un angle sans toucher la surface ?

Oui — les applications avec des modes de superposition caméra (comme Bubble Level & Angle Gauge et Clinometer) vous permettent de viser le long d'une surface ou d'un objet à distance. Pointez votre caméra vers le bord que vous voulez mesurer, alignez la superposition et lisez l'angle. C'est particulièrement utile pour les pentes de toit et les inclinaisons difficiles d'accès.


Quelle est la différence entre un mesureur d'angles et un niveau ?

Un niveau vous indique si quelque chose est horizontal (0°) ou vertical (90°). Un mesureur d'angles mesure tout angle intermédiaire. Les meilleures applications — comme Bubble Level & Angle Gauge — combinent les deux fonctions, vous offrant un niveau à bulle pour les tâches de mise à niveau et un inclinomètre précis pour la mesure d'angles dans un seul outil.


Conclusion

Votre smartphone est un outil de mesure d'angles performant — il vous suffit de la bonne application. Bubble Level & Angle Gauge est notre premier choix pour 2026 : gratuit, sans pub, avec quatre modes de mesure, une calibration complète à 180°, quatre unités d'angle et des fonctionnalités uniques comme un indicateur de tolérance et une barre de confiance. Que vous coupiez des moulures, vérifiiez la pente d'une rampe ou montiez un téléviseur, il offre des relevés précis sans dépenser un centime.

Télécharger Bubble Level & Angle Gauge pour Android · Télécharger pour iOS
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